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L I B R O 



FECI per vn fito in V enetia la fottopoft . 
inuentionerlafaccia principale hatre ordin 

di colonne, il primo Honico,il fecondo Co* 

rinthio,& il terzo Compofito. La entrataefc" 
alquanto in fuori : ha quattro colonne v>n la [j C 
e iimili a quelle della facciata . L.e ftanze, die 
lono daifranchi hanno i uoki alti fecondo il 
primo modo dell’altezza de’ volti : oltra que- 
lle ui fono altre ftanze minori, e camerini , elc 
fcale , che feruono a i mezati . Rincontro al- 
l'entrata ui e vn’andito , per il quale fi entra in 
vn’altraSala minore , la quale da vna parte ha 
vna corticella, dalla quale prende lurn e,e dal- 
l’altra la fcala maggiord,eprincipale diforrna 
ouata, euacuanel mezo, con le colonnein- 
torno,chetolgonofufoi gradirpiu oltre per 
vn’altro anditoli entra in unaloggia,lecui co- 
lonne lono Ioniche vguali a quelle dell’entra- 
ta. Ha quefta loggia un’appartamento per 
banda, comequelli deU’entrata : maqudlo, 
ch’enella parte liniftra uiene alquanto dimi- 
nuito per cagion del lito : apprello ui e vna 
cone con colonne intorno, che fanno corri- 
tore , il quale feme alle camere di dietro , oue 
ftarebbonoledonne, eui farebbono le cuci- 
ne . Laparte di fopra e liniile a quella di lot- 
to 3 eccetto che la fala, che e fopra la entrata 
non hacolonna, egiugne con la fua altezzafi- 
no fotto il tetto,& ha vn corritore,o poggiuo- 
loal piano delle tcrze ftanze, che feruircbbe 
ancho alle fineftre di fopra : pcrche in quefta 
Sala uc ne farebbono due ordini. La Sala 
minore haurebbe la trauatura al pari de i volti 
dellefecondeftanze,efarcbbono quefti uolti 
altiuentitrepiedirle ftanze del terzo ordine 
farebbono in folaio di altezza di diceotto 
piedi. Tuttele porte, e fineftre s’incontre- 
rebbono,e farebbono una fopra Taltra , e tutti 
i muri haurebbonola lor parte di caricode 
Cantine.iluoghida lauaridrappi,& glialtri 
magazini farebbono ftati acccmnicdati fot- 
to terra . 
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FECI giarichiefto dal Conte Francefco, & Conte Lodouico fratelli de’Trifsini, per un loro fi- 
• yi c enzalafeguente inuetione : fecodo laquale haurebbe hauuto lacafa un’cntrata quadra di- 
1 fta in tre Q>acij da colonne di ordine Corinthio,accioche il volto fuo hauelfe hauuto fortezza,e pro- 
U ortione . Da 1 fi^ n chi ui farebbono ftati due appartamenti di fette ftanze per vno , computandoui 
P llie zati, a quali haurebbono feruito le fcale , che fono a canto i camerini . L’altezza delle ftanze 
nias'dori farebbe ftata piedi ventifette : e delle mediocri,e minori d eceotto. Piu a dentro ft farebbe 
dtrouata la corte circondata da Loggie di ordine Ionico . Le colonne del primo ordine della fac- 
ciata farebbono ftate Ioniche, & uguali a quelle della corte ; e quelle del fecondo Corinthie. La Sa- 
la farebbe ftata tutta libera, della grandezza deH’entrata,& alta fin fotto il tetto : al pari del piano del- 
jafoffitta haurebbe hauuto un corritore : Le ftanze maggiori farebbono ftate in folaro ; le mediocri,e 
picciole in uolto . A c anto la Corte ui farebbono ftate ftanze per le donne, Cucina, & altri luoghi ; 

(otterrapoile Cantine, i luoghi dalegne,& altre commodita. 
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